JULIA RUTKOWSKA 


żona obywatela m. Krakowa, 


przeżywszy lat 58. po krótkićj a dolegliwéj chorobie, opatrzona śś. Sakramentami. dnia 3 Maja 
1881 r. zasnęła w Panu. 


= AN 


W żalu pozostały maz 1 dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność, na odprowa- 
dzenie zwłok na ementarz z domu Nr. 137 przy ulicy Garncarskićj, dnia 5 Maja b. r. t. j. we Czwartek 
o godzinie 4 popoludniii, oraz na 


ZAZOBNE NABOŻEŃSTWO 


w Piątek dnia 6 Maja b. r. o godzinie 10 rano, w kościele XX. Karmelitów odbyć się mające. 


Krakow — Drukarnia Uniwersytecka 1881. 


